ACTA DE COMPROMISO 

PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO. 

ACTA N° 01-2016-MDL 

En mi calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Laredo, junto al equipo Directivo de la 
Municipalidad Distrital de Laredo, manifestamos nuestro compromiso y respaldo a la implementacion 
del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de Laredo de acuerdo a lo estipulado en el 
articulo 6 9 de la Ley 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, y a lo senalado en la 
Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2016 (Quincuagesima Tercera 
Disposicidn Complementary Final), mediante la cual se dispuso la obligation de todas las entidades 
del Estado de Implementa el Sistema de Control Interno (SCI) en un plazo maximo de treinta y seis 
(36) meses. 

Para dicho fin, quienes suscribimos, nos comprometemos a: 

1. Conformar un Comite de Control Interno, el cual tendra a su cargo la implementacion del 
Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Laredo dentro del marco normativo 
vigente. Este Comite sera dotado de los recursos humanos y materiales que requiera para la 
adecuada ejecucion de sus labores. La designation sera formalizada mediante resolution de 
alcaldia. 

2. Disenar, implementar, monitorear y evaluar la implementacion del sistema de Control Interno 
de la Municipalidad, ademas, convoca a todos los servidores publicos a poner en marcha los 
procedimientos que seran necesarios para un adecuado establecimiento del control interno 
que permita el cumplimiento de la mision y los objetivos de la entidad, en beneficio de los^ 
ciudadanos de nuestra localidad. 

Firman en serial de conformidad en la ciudad de Laredo a las Catorce horas del veintiocho de marzo 
del 2016. 




